ZYGMUNT OLBRACHT 


zmarł w kwiecie wieku dnia 29 marca 1944 


7 


przezywszy lat 18. 


Obrzed pogrzebowy odbedzie sie dnia 31 
46 OV. Doren Pe 


marca o godz. 10- tej. źe Mszą sw. z domu 
żałoby przy ul. Turynieckiej l. 45, na który 


wszystkich zaprasza 


stroskana Matka i Siostra 
Żótkiew, dnia 29 marca 1944. 


Apyrapma OO. Bacunian y ZKOBRBI. 


